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جمعیۃ السرطان السعودیہ 
SAUDI CANCER SOCIETY‏ 





الموارد البشرية 
والتتمية الاجتماعية 







سرطان العم 
Oral Cancer‏ 


ہر کے ` 
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سرطان العم 


هو نمو غير طبيعي و غير متحكم 
به للخلايا المبطنة للتجويف القمي 


الأعراض 











ظهور ورم أو مساحة 
صغيرة حمراء او بیضاء 
بشکل دائم في الفم 


صعوبة في حركة 
اللسان والفكين أو 
الإحساس بصيق عند 
لبس طقم الأسنان 
الاصطناعية 








نادراً ما یکون الألم 
أحد أعراض سرطان 
القم في مرحلته 
المبكرة 








الأسباب 


استعمال التبغ (الذي | 
يمضغ و يخزن في الفم 


شرب الكحو تدخين السجائر و 
۰ 0 1 الغليون 
تناول القات 


1 
3 سے 








U ٢ 11 


.60۳" 
في الفم وفحصها 

أخذ عينه من الورم أو التقرح الموجود في 

احخذڈ غ٥‏ 

تحت المجھر. 


01 
التدخل الجراحی 








الوقاية 


ذلك تناول القات. 
الابتعاد عن التدحين 9 كذلك تناو 
u‏ 1 لیات. 
- الابتعاد عن شرب الكحولر 








لسعد بمساصسمتكم 
لرعاية مرصى السرطان 


ر کی ` 


الحسابات البنكية 





ہی ں۔ | 0 22000000310 5۸ 


SA صيمق ۱ 42 ھھ)‎ DÎ 


البنك الأول ۱ 609۶ 6 00 5۸ 


Alawval bank 


8 نکشاد 
وا ہے ۱ 064 5100002 SA‏ 
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